
Insisto: solo puedes escapar de los maniquíes tumbándote en el suelo, cerrando ojos y contando hasta cinco como mínimo 


¡Deja de poner cara de 
gilipuertas y vámonos, 
que ya he terminado! 


Mother... llevamos bajados 
diez pisos and this never ends! 


¡Horror! ¡Un nene 
nos tapona la salida! 


¡Tengo que dejar de 
fumar raíz de Tanis! 


Así que... ¡descenso eterno de escaleras...! 


Nunca volveremos al Bramford, ¿verdad, mamá? 
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